
COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA - Mod. 185 - Due gamme onde medie e due gamine onde cortex Nello schema e inserita 

la gamma cortissime (CC). Media frequenza 468 kc. Potenza d’uscita 4 W. 









